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Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van bronwaterkoelsysteem, 
Industrielaan 15,3925 BD, Scherpenzeel 

Omgevingsvergunningen 


Aanvragen algemeen 


Zaakcode 2016W1489 

Adres Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel 
Omschrijving het vervangen van bronwaterkoelsysteem 

datum indiening 14-07-2016 


Het is nog niet bekend of voor deze aanvragen uiteindelijk ook omgevingsvergunningen kunnen worden 
verleend. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. De aanvragen liggen ter 
inzage op het gemeentehuis (Buitenplaats) aan de Stationsweg 389 a in Scherpenzeel. 
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